रजिस्ट्री सं० डीएल -33004/97 


REGD. NO . D .L.-33004/ 97 


सत्यम्म 


पत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3. - उप - खंड ( ii ) 
PART I - Section 3 – Sub-section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


% 


- 


- 


सं० 620 ] 
No. 620 ) 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 6 , 1997 / कार्तिक 15 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6 , 1997/KARTIKA 15 , 1919 


- - - 


- 


- -- -- 


-- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( सी . एम . एवं ई. सी . बी. प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1997 


का . आ . 764 ( अ ) . --- प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 ( 1956 का 42 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्यविभाग ) भारत सरकार की दिनांक 27 जून, 1969 की अधिसूचना सं . का . आ . 
2561 में आगे और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में तीसरे परन्तुक और उसके अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 
" परन्तु यह भी की दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित द्वारा प्रतिषी हाजिर वायदा संविदाएं निष्पादित की जा सकती हैं -- 
( क ) कैनबैंक म्यूचुअल फण्ड ; 
( ख ) भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लि .; 
( ग ) भारतीय निर्यात आयात बैंक 
( घ ) भारतीय साधाण बीमा निगम ; 
( ङ) जी . आई. सी . म्यूचुअल फण्ड; 
( च) इंडियन बैंक म्यूचुअल फण्ड ; 
( छ ) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि .; 
( ज ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , 
( स ) आई डी. बी . आई. म्यूचुअल फण्ड ; 
( अ ) आई. टी . सी . ब्रैड मीडल म्यूचुअल फण्ड ; 
( ट ) भारतीय जीवन बीमा निगम ; 
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( ठ ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; 
( ड ) राष्ट्रीय आवास बैंक ; 
( ठ ) न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि. ; 
( ण ) ओरिएंटल इश्योरेंस कम्पनी लि. ; 

( त ) रिसाएंस कैपिटल म्यूचुअल फण्ड ; 
. ( थ ) भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फण्ड ; 

( द ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ; 
( ध ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

परन्तु यह भी कि दूसरे और तीसरे परन्तुक के अन्तर्गत सभी लेन - देन भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक सामान्य वही खाते के जरिए भारत सरकार 
द्वारा निर्गमित सभी परिपक्वताओं वाली राजकोषीय हुंडियों में तथा भारत सरकार की ऐसी दिनांकित प्रतिभूतियों में किए जाएं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके अनुमोदित की गई हों । 

स्पष्टीकरण :--- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ : -- 

(i ) " बैंकिंग कम्पनी का अर्थ है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 5 के खण्ड ( ग ) में यथा भाषित कम्पनी; 
( ii ) "कोऑपरेटिव बैंक का अर्थ है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के खण्ड ( ग ) के साथ पठित धारा 

5 के खण्ड ( ग ग झ ) में यथापरिभाषित बैंक 
( iii ) " कैनबैंक म्यूचुअल फण्ड " का अर्थ है एक ऐसा ट्रस्ट जिसे एक बैंकिंग कम्पनी कनारा बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसकी 

प्रबन्ध व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित कम्पनी कैनबैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 

की जा रही है और इसका पंजीकृत कार्यालय ओरियन्ट हाउस, आदि मर्जबान पाथ, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई -400038 में है । 
( iv ) "डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड " का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत निगमित 

कम्पमी जो भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व में है ; 
( v ) " भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लि . " का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत निगमित कम्पनी और 

इसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस टावर्स, 10वां तल, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई -400021 में है ; 
(vi ) " भारतीय निर्यात आयात बैंक " का अर्थ है भारतीय निर्यात - आयात बैंक अधिनियम, 1981 ( 1981 का 28 ) की धारा 3 की उप - धारा 

( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित बैंक ; . 
( vii ) " भारतीय साधारण बीमा निगम " का अर्थ है जनरल इन्श्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट , 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 9 के 

अन्तर्गत निगमित एक सरकारी कम्पनी ; 
( viii ) " जी आई सी म्यूचुअल फण्ड " का अर्थ है भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड द्वारा प्रयोजित ट्रस्ट और इसका पंजीकृत कार्यालय 

यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, दूसरा तल, सर पी. राम रोड, फोर्ट , मुम्बई- 400001 में है ; 
(ix ) " गिल्ट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड " का अर्थ है कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत निगमित कम्पनी 

. इसका पंजीकृत कार्यालय वर्मा चैम्बर्स , 11, होमजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई- 400001 में है ; . 
( x ) " आई. सी. आई . सी . आई. सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस कंपनी लि. का अर्थहै कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत 

निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18/20 , कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में है । 
( i ) " इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड " का अर्थ है एक बैंकिंग कंपनी इंडियन बैंक द्वारा प्रयोजित ट्रस्ट और इसका पंजीकृत कार्यालय स्पेंसर 

. टावर्स , चौथा सल , 770 - ए , अन्मा सलाई, चेन्नई- 600002 में है ; 
( xii ) " भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि . " का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित कंपनी और 

इसका पंजीकृत कार्यालय 163 , बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई - 400020 में है ; 
( xiii ) " भारतीय औद्योगिक विकास बैंक " का अर्थ है औद्योगिक विकास अधिनियम , 1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) 

के अन्तर्गत स्थापित निगम ; 
(xiv ) आई. डी . बी. आई. म्यूचुअल फंड का अर्थ है भारतीय औधोगिम विकास बैंक द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट और इसका पंजीकृत कार्यालय 

नरीमन भवन, 227, विनय शाह मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई- 400021 में है । 
• ( xv ) " आई. टी . सी , थ्रेड नीडल म्यूचुअल फंड का अर्थ है आई. टी . सी . क्लासिक फाइनेंस लि . द्वारा प्रयोजित तथा ऐड नीडल एसेट 

मैनेजमेंट लि . द्वारा प्रबंधित ट्रस्ट, कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय 
विश्व व्यापार केन्द्र , 1, 18वां तल, कुफे परेड, मुम्बई - 400005 में है । 
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( xvi ) " भारतीय जीवन बीमा निगम का अर्थ है जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के तहत 

स्थापित एक निगम ; 
( xvii ) " राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक " का अर्थ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम अधिनियम , 1981 ( 1981 का 61 ) की 

धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित बैंक; 
( xviii ) " राष्ट्रीय आवास बैंक " का अर्थ है राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
- स्थापित बैंक ; 
( xix ) " न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित एक कंपनी और इसका 

पंजीकृत कार्यालय 87, एम . जी . रोड , बैकबे रीक्लेमेशन , चर्चगेट, मुम्बई - 400020 में है । 
( xx ) " ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. " का अर्थहै कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के अन्तर्गत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत 

कार्यालय ओरियंटल हाऊस , ए. - 25/ 27, आसफअली रोड, नई दिल्ली- 110001 में है ; 
( xxi ) पी . एन . बी . गिल्ट्स लिमिटेड " का अर्थ है कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत 

कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में है ; । 
( xxii ) " दि रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड " का अर्थ है रिलायंस कैपिटल लि . द्वारा प्रयोजित ट्रस्ट और इसका पंजीकृत कार्यालय 1203/ 06 , 

आर्केडिया, 12वां तल, एन. पी . सी . ए. मार्ग, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई - 400021 में है ; 
• ( xxiii ) " एस , बी . आई. गिल्टस लिमिटेड " का अर्थ है कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित कंपनी और इसका पंजीकृत 

. कार्यालय टलसियानी चैम्बर्स ( पहला तल, पश्चिमी स्कंध), फ्रीप्रस जर्नल मार्ग , 212, नरीमन पवांट मुम्बई - 400021 में स्थिति है ; 
( xxiv ) " भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअलफंड " का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित तथा भारतीय स्टेट बैंक फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि . द्वारा 

प्रबंधित ट्रस्ट और इसका पंजीकृत कार्यालय 191, मेकर टावर्स " ई " कुफे परेड, कोलाबा, मुम्बई - 400005 में है । 
( xxy ) "सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड " का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के तहत निगमित कंपनी 

जो भारतीय रिजर्व बैंक , सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त स्वामित्व में है और इसका पंजीकृत 

कार्यालय तृतीय तल, अमर बिल्डिंग , सर पी. एम. रोड बम्बई- 400001 में है ; 
( xxvi ) " भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक " का अर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास अधिनियम, 1989 ( 1989 का 39 ) की धारा 3 की उप -धारा 

( 1 ) के तहत स्थापित निगम ; 
( xxvii ) " भारतीय यूनिट ट्रस्ट " का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 ( 1963 का 52) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के तहत 

स्थापित निगम ; 
( xxviii ) तीसरे परन्तुक के तहत प्रतिषी हाजिर वायदा संविदाओं के मामले में लेनदेन का पहला चरण दूसरे परन्तुक के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्तियों 
से प्रतिभूतियों के क्रय के जरिए और उसका दूसरा चरण प्रतिभूतियों को वापस बेचने के जरिए पूरा किया जाएगा । 

[ एफ . सं. 1/ 32 /एस. ई. ( 97 ) ] 

1 . डा. यू. शरत्चन्द्रन, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना, दिनांक 27 - 6 - 1969 के भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 , पृष्ठ 839 में प्रकाशित दिनांक 27 - 6 - 1969 के का . आ . सं . 

2561 के तहत जारी की गई और उत्तरवर्ती संशोधन अधिसूचनाएं का . आ . 425 ( अ .) , का . आ . सं . 750 ( अ ) और का , आ . स. 434 ( अ. ), 
भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii ) में क्रमश: 1 - 6 - 1994, 18 - 10 - 1994 और 13 - 6 - 1996 को प्रकाशित की गई । 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 
( CM AND ECB DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th November, 1997 
S . O . 764 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regu 
lalion ) Act, 1956 ( 42 of 1956 ), the CentralGovernment hereby Further amends the Notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs ) No. S . O . 2561, dated the 27th June, 1969 , namely :-- 

In the said notification, for the third proviso and the Explanation thereunder, the following shall be substituted , namely 


(c) 


(@) 


" Provided further that reverse ready forward contracts with the persons specified in second proviso maył entered into 
by.- - 

Canbank Mutual Fund ; 
(b ) Export Credit Guarantee Corporation of India Limited ; 

Export Import Bank of India; 
General Insurance Corporation of India ; 
GIC Mutual Fund ; 
Indian Bank Mutual Fund , 
Industrial Credit & Investment Corporation of India Limited ; 
Industrial Development Bank of India; . 
IDBIMutual Fund; 
ITC Thread Needle Mutual Fund ; 
Life Insurance Corporation of India ; 
National Bank for Agriculture and Rural Development; 
National Housing Bank ; 
New India Assurance Company Limited ; 
Oriental Insurance Company Limited ; 

Reliance Capital Mutual Fund ; 
(q) SBIMutual Fund ; 

Small Industries Development Bank of India ; 
(s) Unit Trust of India ; 

Provided also that all transactions under the second proviso and third proviso are put through the Subsidiary General 
Ledger Accountwith theReserve Bank of India in Treasury Bills of all maturities issued by the Government of India and in such 
dated securities ofGovernment of India as are approved by the Reserve Bank of India , in consultation with the CentralGovern 
ment, 
Explanation. For the purposes of this notification : 

(i) “ banking Company" means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation 

Act, 1949 (10 of 1949); 
( ii) " Cooperative Bank ” means a bank as defined in clause ( cci ) of section 5 read with clause (c) of section 56 of the 

Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); 
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(i ) " Canbank Mutual Fund " means a trust sponsored by Canara Bank, a banking company and managed by Canbank 

Investment Management Services Limited , a company incorporated under Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) and 
having its registered office at Orient House , AdiMarzaban Path , Ballard Estate, Mumbai 400038 ; 
" Discountand Finance House of India Limited " means a company incorporated under the Companies Act, 1956 

(1 of 1956 ), jointly owned by the Reserve Bank of India , public sector banks and all - India financial institutions ; 
( v ) “ Export Credit Guarantee Corporation of India Limited ” means a company incorporated under the Companies 

Act, 1956 ( 1 of 1956 ), and having its registered office at Express Towers, 10th floor, Nariman Point,Mumbai 
400021; 


( vi) " Export Import Bank of India " means a bank established under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Export Import 

Bank of India Act, 1981 ( 28 of 1981 ); 
(vii ) " General Insurance Corporation of India " means a (Government company ) incorporated under Section 9 of 

General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972 ); 
( viii) " GIC Mutual Fund " means a trust sponsored by General Insurance Corporation of India Limited and having its 

registered office at Universal Insurance Building, 2nd floor, Sir P .M . Road , Fort,Mumbai - 400001; 
( ix ) " Gilt Securities Trading Corporation Limited ” means a company incorporated under the Companies Act, 1956 

( 1 of 1956 ) having its registered office at Varma Chambers , 11, Homji Street, Fort,Mumbai - 400001; 
" ICICI Securities and Finance Company Limited ” means a company incorporated under the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ) and having its registered office at the Hindustan Times House, 18 / 20 Kasturba GandhiMarg , 

New Delhi- 110001; 
( xi) " Indian Bank Mutual Fund” means a trust sponsored by Indian Bank , a banking company , and having its 

registered office at Spencer Towers, 4th floor, 770A , Anna Salai, Chennai- - 600002; 
" Industrial Credit & Investment Corporation of India Limited ” means a company incorporated under the Com 
panies Act, 1956 (1 of 1956 ) and baving its registered office at 163, Backbay Reclamation Churchgate , Mumbai 
400020 ; 


( xii ) 


(xiii ) “ Industrial Development Bank of India " means a corporation established under sub -section (1 ) of Section 3 of 

the Industrial Development Act , 1964 ( 18 of 1964); 
(xiv ) " IDBIMutual Fund” means a trust sponsored by Industrial Development Bank of India and having its registered 

office at Nariman Bhavan , 227 , Vinay Shah Marg , Nariman Point, Mumbai - 400021 ; 
(XV) 

" ITC Thread Needle Mutual Fund " means a trust sponsored by ITC Classic Finance Limited and managed by 
Thread Needle Assets Management Limited , a company registered under the Companies Act 1956 ( 1 of 1956 ) , 

and having its registered office at World Trade Centre, 1, 18th floor, Cuffe Parade, Mumbai - - 400005; 
(xvi) " Life Insurance Corporation of India " means a corporation established under sub - section ( 1) of Section 3 of the 

Liſe Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956 ); 
(xvii) " National Bank for Agriculture and Rural Development" means a bank established under Sub -section (I) of 

Section 3 of the national Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981); 
(xviii) " National Housing Bank ” means a bank established under sub -section ( 1) of Section 3 of National Housing Bank 

Act, 1987 (53 of 1987 ) ; 
(xix ) " New India Assurance Company Limited” means a company incorporated under the Companies Act , 1956 (1 of 

1956 ) and having its registered office at 87 , M . G . Road , Backbay Reclamation , Churchgate , Mumbai - 400020 ; 
" Oriental Insurance Company Limited ” means a company incorporated under the Companies Act, 19 

1956 ) and having its registered office at Oriental House , A - 25/ 27 , Asaf Ali Road , New Delhi-_ - 110002 ; 
(xxi) " PNB Gilts Limited ” means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) and having its 

registered office at 5, Parliament Street, New Delhi 110001 ; 
( xxii ) " The Reliance CapitalMutual Fund” means a trust sponsored by Reliance Capital Limited and having its regis 
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tered office at 1203/06 , Arcadia, 12th floor, N .P . C .A .Marg , Nariman Point,Mumbai 400021; 
(xxii ) “ SBI Gilts Limited " means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) and having its 

registered office at Tulsiani Chambers (1st floor, West Wing), Free Press Journal Marg , 212 , Nariman Point, 
Mumbai - 400021 ; 


(xxiv ) " SBIMutual Fund ” means a trust sponsored by State Bank of India and managed by SBI FundsManagement 

Company Limited and having its registered office at 191 ,Maker Towers E , Cuffe Parade , Colaba ,Mumbai 

400005 ; 
(XXV ) " Securities Trading Corporation of India Limited " means a company incorporated under the companies Act , 

1956 ( 1 of 1956 ) which is jointly owned by the Reserve Bank of India, public sector banks and all -India 
financial Institutions and having its registered office at 3rd floor, Amar Building, Sir P . M . Road , Mumbai-- - 

400001; 
(xxvi) “ Small Industries Development Bank of India " means a corporation established under sub -section (1) of Sec 

tion 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989 ); 
(xxvii ) " Unit Trust of India " means a corporation established under sub - section (1) of Section 3 of it Trust of 

India Act, 1963 (52 of 1963); 
(xxviii ) the first leg of the transaction in the case of reverse ready forward contracts under the third proviso shall be by 

way of purchase of sccurities from the persons specified under the second proviso and the second leg thereof 
shall be by way of selling back the securities . 


[F . No. 1/32 /SE / 97 ] 
DR . U . SARAT CHANDRAN , Jt Secy . 


Note .- - The Principal Notification was issued under $ . O . No. 2561 dated 27 -6 - 1969 published in the Gazette of India Part II , 

Section 3 , page 839 dated 27 -6 - 1969 and subsequent amendmentNotifications S . 0 . 425 ( E ), S . O . No . 750 (E ) and S . O . 
434 (E ) were published in the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub -section (ii ) on 1-6 -1994 , 18 - 10 - 1994 and 
13 -6 - 1996 respectively . 
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